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EXTRAIT RECTIFICATIF 


II resulte des resolutions prises par les associes de la societe Luxico International S.a r.l. en 
date du 25 aout 2016 que Franck Deconinck a ete nomme gerant de categorie A et non de 
categorie B. 


Luxembourg, le 28 decembre 2016 



